CARICH s. a 


Mod. Veneto 


ECH3 EF9 607 6K6 



Lo schema elettrico del mod. Veneto 

M F 465 kHz. Costruttore: Carlch s. a. Via Broggi, 19 - Milano 


( 237 ) C. M. R. 10 - Seconda serie 


Propriety riservata 


"RADIO INDUSTRIA" - Milano VII 


SOOOf 







































































































































